z Jankowskich dr med. Władysława Jadwiga 


WOKA 


NAJDROŻSZA MAMUSIA I BABCIA 


przeżywszy lat 80, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami. 


zmarła w dniu 25 lipca 1979 roku. 


MSZA SW. ŻAŁOBNA przy zwłokach odprawiona zostanie w sobotę dnia 28 bm. o godz. 12.00 
w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecz- 


nego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


CÓRKI, SYNOWIE, WNUK I RODZINA.. 


D. Z. 4481/74. - 


